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ميمدد 


تراكيز مختلفة لصبغة حمراء متدرجة من اليسار (ممددة) إلى اليمين (مركزة) 
في الكيمياء » التركيز عبارة عن تعبير معين يدل علي مقياس كمية مادة بالنسبة الي أخرى في المخلوط. وهذا يمكن ان يطبق علي أي نوع من أنواع المخلوط الكميائية» ولكن في الغالب يقتصر هذا المفهوم علي المحاليل المتجانسة» 
وفي هذه الحالة تشير الي كمية المذاب في المذيب. توجد صيغ عدة للتعبير عن التراكيز منها المولية الحجمية: النظامية؛ الكسر المولي وصيغ أخرى مختلفة. 


يقاس التركيز كالآتي: 
إذا أنبنا 30 جرام من ملح الطعام في 1000 سنتيمتر مكعب من الماء » يكون لدينا محلولا ذو تركيز : 
0 جرام / 1000 سنتيمتر مكعب > 3 جرام/100 سنتيمتر مكعب 
أي تركيز 3 جرام/100 سنتيمتر مكعب . 
مثال آخر : 
إذا أنبنا 30 جرام من الملح في 750 سنتيمتر مكعب من الماء »أصبح لدينا محلولا تركيزه 4 جرام/100 سنتيمتر مكعب . 
تركيز وزني 
يعرف التركيز الوزني أو تركيز الكتلة كالآتي: 
الأنيد 0 
دز----- 72آثئ 1 
سيك 
(7)1 كمية المادة المذابةب الجرام 
(1701110)] حجم السائل المنيب . 
ملحوظة : هذه المعادلة تصلح لحساب تركيز مادتين أو أكثر في سائل ؛ ففي حالة مادتين مثلا السكر و الملح في سائل كالماء » يعني الرمز (/ ) سكر ونعيّن تركيز السكر ؛ أو تعني ملح و نحسب تركيز الملح . أو تعني أي مادة ثالثة 
نذيبها في السائل . كل تركيز على حدة . 
مثال حسابي 


تركيز أيونك المغنسيوم 8/12 [0001[1] / ١‏ رهاس سرس لالاناا ال 3 م كه كه ( 


فالتركيز نحسبه بقسمة الكتلة (هنا 2و8 مللي جرام ) على حجم المذيب ( وهو هنا 1 لتر من الماء) . 
ملحوظة : 1 لتر هو مقياس "حجمي " وليس مقياس وزني وهو يساوي 1000 سنتيمتر مكعب. ولا يصح اعتبار اللتر وزنا . 


كما توجد تعريفات أخرى باستحدام مول بدلا من الجرام. 


حساب التركيز المولي 

تعرف الكتلة المولية بأنها الوزن بالجرام لكل مول من المادة. 

مثال على ذلك : تبلغ الكتلة المولية ل حامض الكبريتيك 08و98 جرام/مول . 

والآن نكمل مسألتنا : 

إذا كان لدينا محلولا بتركيز 8و0 مول من حامض الكبريتيك » يكون في 1 لتر من المحلول 8و0 مول من ي250!] . فما هي كتلة حامض الكبريتيك 250إ] الموجودة في حجم 3 لتر من المحلول ؟ 
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حيث التركيز : © ويعطى هنا بالمول/ لترء 


م الكتلة بالجرام » 


1 الكتلة المولية لحامض الكبريتيك 


2ع /ا 


لامء. اع لاممععططط 2مع ثلا لاط لعنرع اممع 


/ الحجم وهو هنا باللتر. 

كما من الأفضل استعمال وحدة الحجم لتكون ديسيمتر مكعب مثلا ٠‏ بدلا من اللترء لأن البعض يعتقد خطءا أن اللتر وحدة وزنية وليست وحد حجم. وسنتبع ذلك في مثالنا التالي: 
في المثال التالي نبحث عن عدد الجزيئنت : 

نبحث عن عدد الجزيئت //الموجودة في حجم 2 سنتيمتر مكعب من محلول سكر في الماء بتركيز 3 مللي مول : 

التركيز : ص هنا بالمول/ديسيمتر مكعب ٠‏ (1000 سنتيمتر مكعب) . 

يعطينا ,م/ا/ (عدد أفوجادرو) عدد الجزيئك/ مول » وباستخدامه نحصل على: 
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اقرأ بلغة أخرى 
آخر تعديل بتاريخ 26 يوليو 2015» 22:25 
ويكيبيديا© جوال | سطح المكتب 


المحتوى متاح وفق 81528,3.0 00 8 إن لم يرد خلاف ذلك 
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